LI 
MARYA Z STROŻECKICH 


WITALIŃSKA 


przeżywszy lat 48, 


lá 
opatrzona Sw. Sakramentami, zasnela w Panu dnia 12 Lutego 1888 r. 


W nieutulonym żalu pozostali synowie, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, który sie odbedzie 
we Wtorek dnia 14 Lutego b. r. o godzinie 3 po południu z domu pod L. 36 Rynek gł. wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w kościele OO. Reformatow we Czwartek dnia 16 Lutego o godzinie 10 rano. 


Z drukarrni W. Koneckiego w Krakowie. 


